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โ เ-เ0กโ)0ไ โผ ลการ เรียน ร้ที่ คาด หวัง ไ โ แบบ ทดสอบ ก่อน เรียน ใ โ โครง สร้าง ภาย ใน โลก ไ โป ราก ภ การณ์ ทาง ธรณี วิทยา แผ่น ดิน ไหว ใ 
โป ราก ภ การณ์ ทาง ธรณี วิทยา ภูเขา ไฟ ระเบิด ใโ แบบ ทดสอบ หลัง เรียน ไ 


^ ขนาด และ ความ รุนแรง ของ การ ระเบิด ของ ภูเขา ไฟ 


ขนาด และ ความ รุนแรง ของ การ ระเบิด ของ ฦเ ขา ไฟ 

ขนาด และ ความ รุนแรง ของ การ ระเบิด ของ ฦเ ขา ไฟ ไม่ มี การ กำหนด ไว้เ ปีน มาตรฐาน แต่ การ ระเบิด ที่ รุนแรง ที่ สุด 
ใน โลก เปีน การ ระเบิด ของ ฦเ ขา ไฟ ชื่อ กา รา กะ ตัว ซึ่ง ตัง อยู่ บน เกาะ ๆ หนึ่ง ใน ประเทศ อินโดนีเซีย เปีน ฦเ ขา ไฟ ที่ สงบ มา นานกว่า 
200 ปี และ มี หิน ลาวา แข็ง ปี ด ปาก ปล่อง ฦเ ขา ไฟ ไว้ ทำ ให้ เกิด การ สะสม ของ แก๊ส เปีน จำนวน มาก ไว้ ภาย ใน จน กระทั่ง ใน เดือน 
สิงหาคม พ. ศ. 2426 แรง อัด ตัน ของ แก๊ส มี มาก พอ ที่ จะ ตัน หิน ลาวา ที่ปีด ปาก ปล่อง ภูเขา ไฟ ให้ เปีด ออก จึง เกิด การ ระเบิด ขึ้น 

ผล จาก การ ระเบิด ทำ ให้ 2 ใน 3 ของ พื้นที่ เกาะ ถูก ทำลาย เสียง ตัง จาก การ ระเบิด ได้ ยิน ไป ไกล ถึง 5,000 กิโลเมตร 
หิน จาก ภูเขา ไฟ ปลิว ขึ้น ไป ใน อากาศ สูง ถึง 55 กิโลเมตร กลม เมฆ ที่ เกิด จาก ละออง ผู้ น ทำ ให้ ท้อง พีามี ดเ ปีน เวลา หลาย วัน จาก 
เหตุ กา รณ ครั้ง นึ่ถึง แม้ จะ มีผู้ เสีย ชีวิต จาน วน ไม่ มาก แด , ผล กระทบ ทาง อ้อม กิ คือ เกิด การ สั่น สะเทือน ของ เปลือก โลก ใต้ ท้อง ทะเล 
ทำ ให้ เกิด คลื่น ซี นา มี ขนาด ยั๋กษ์ พัด พา นํ้าเ ข้า ไป ท่วม บริเวณ เกาะ ที่ อยู่ ใหล้ เคียง บาง แห่ง คลื่น มี ความ สูง ถึง 35 เมตร ทำลาย 
หมู่ บ้าน ไป 163 แห่ง และ คร่า ชีวิต ผู้ คน ไป มากกว่า 36,000 คน กลุม เมฆ ขนาด ใหญ่ ที่ เกิด จาก ละออง ผู้ นของ ภูเขา ไฟ แผ่ คลุม ไป 
ทั่ว โลก เปีน เวลา นาน ถึง 3 ปี ทำ ให้ เกํ่ด ความ ผันแปร ของ ฤดู กาล คือ มฤดู ร้อน ที่ อากาศ ค่อน ข้าง เย็น และ ฤดู หนาว ที่ อากาศ หนาว จัด 
ติดต่อ กัน หลาย ปี นอก จาก นึ่ยัง ผล ให้ เกิด ปรากฏการณ์ ตะ วน ตก ดิน ที่มีค่ วาม งด งาม เย น พิเศษ ขึ้น ที่ ต่างๆ หลาย แห่ง 

นอก เหนือ จาก นึ่แล้ ว ยัง มี การ ระเบิด ของ ภูเขา ไฟ ใน ที่ ต่างๆ ของ โลก ทืมีค วาม รุนแรง น้อย กว่า บาง แห่ง เพียง คุกรุ่น อยู่ 
มี หมอก ควัน และ ไอ นํ้า พลุ่ง ขึ้น มา ตลอด เวลา บาง แห่ง ก็มี ลาวา ละลาย เด อด ขัง อยู่ ใน ปล่อง ภูเขา ไฟ และ บาง แห , งก็เ ปีน ภูเขา ไฟ สงบ 
แต่ ไม่ มี ใคร ทราบ ได้ ว่า ภูเขา ไฟ ที่ เงียบ สงบ เหล่า นึ่จะ เกิด การ ระเบิด ขึ้น อิก เมื่อ ใด 

ภูเขา ไฟ มี ทั่ง อยู่ บน พื้น ทวีป และ ใน มหาสมุทร ร้อย ละ 75 ของ ภูเขา ไฟ ใน โลก นึ่อยู่ ใต้ มหาสมุทร ภูเขา ไฟ แบ่ง ออก 
เปีน 3 ลักษณะ คือ 

1) ภูเขา ไฟ ที่ ยัง คุกรุ่น อยู่ (/\ด!ณ์0) คือ ภูเขา ไฟ ที่ พร้อม จะ ระเบิด ได้ ทุก เวลา ซึ่ง ทั่ว โลก มี อยู่ ประมาณ 1,300 ลุก 
และ ส่วน มาก มอ ยู่ใน มล รัฐ ฮาวาย ประเทศ สหรัฐ อเมริกา ร้อย ละ 15 ของ จำนวน ภูเขา ไฟ ที่ ยัง คุกรุ่น อยู่ ใน ประเทศ อินโดนีเซีย 

2) ภูเขา ไฟ ที่ สงบ (อ (วโ ๓ ล ท!) คือ ภูเขา ไฟ ที่ นานๆ จึง จะ ระเบิด สัก ค รง หนึ่ง แต่ ถ้า ระเบิด จะ มี ความ รุนแรง มาก 
เช่น ภูเขา ไฟ เซน ต์เฮ เลน (ร!. แ© เ6 ท) ใน สหรัฐ อเมริกา ซึ่ง มี การ ระเบิด ครั้ง สูด ท้าย เมื่อ เดือน มีนาคม พ. ศ. 2523 

3) ภูเขา ไฟ ที่ ตับ แล้ว (ธ XII ชด!) คือ ภูเขา ไฟ ที่ ไม่ ปรากฏ ว่า มี การ ปะทุ เลย ใน ช่วง เวลา ร้อย ปีทื ผ่าน มา ถือ ว่าเ ปีน 
ภูเขา ไฟ ที่ สงบ แลว เช่น ภูเขา ไฟ ครี มัน จา โร ใน ประเทศ แทน ซา เนีย ทวีป แอ ฟรี กา ภูเขา ไฟ ฟูจิ ยา มา ใน ประเทศ ญี่ปุน ซึ่ง ปะทุ 
ครั้ง สูด ท้าย เมื่อ พ. ศ. 2250 รวม ถึง ภูเขา ไฟ ใน ประเทศ ไทย ที่ จังหวัด บุรีรัมย์ ด้วย 

อัน ที่ จริง เปีน การ ยาก ที่ จะ ระบุ ลง ไป ให้ แน่ นอน ว่า ภูเขา ไฟ ลุก ใดเ ปีน ภูเขา ไฟ ที่ สงบ และ ลุก ใด เย น ภูเขา ไฟ ที่ ตับ แล้ว 
เช่น ภูเขา ไฟ บน เกาะ คริส ตาน ดา คุน ยา ซึ่ง นัก วิทยา ศาสตร์ หลาย คน คด ว่า เย น ภูเขา ไฟ ที่ ตับ แล้ว เพราะ ไม่มื่ การ ระเบิด มาเ ปีน 
เวลา หลาย ร้อย ปี จน กระทั่ง ปี พ. ศ. 2504 เกิด การ ปะทุ ขึ้น มา อีก ครั้ง จึง ถือ ว่า เย น ภูเขา ไฟ ที่ ยัง ไม่ ตับ แต่เ ปีน เพียง ภูเขา ไฟ ที่ สงบ 
เท่า นน 

จัด ทำ โดย ครุ อร พื้น สี แก้ว 
โรงเรียน เชียง ม่วน วิทยาคม พะเยา 
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